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音楽をカラフルに 

透明素材を使用したカラフルなインイヤーへッドフォン。人間工学に基づいた 
デザインで耳に快適にフィット。高性能小型スピーカーにより重低音の効いた正 
確なサウンドを実現。快適なサウンド体験を長時間お楽しみいただけます。 



高音質をお楽しみください 

-高性能小型スピーカーが低音の効いた正確なサウンドを実現 
. クローズドタイプのデザインで、周囲のノイズを遮断 

長時間使用可能 

-小型のインイヤー設計で耳にぴったり快適にフィット 
•ハイブリッドイヤーキャップで快適な装着感 

-すべての耳に快適にフィットする3サイズの交換可能ゴム製イヤーキャップ 

いつでもどこにでも携帯 
• 屋外での使用に理想的な 1.2 m ケーブル 
. ゴム製ケーブルリリーフで耐久性を向上 
-ケーブルをすっきり収納できるコードスライダー 
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特長 

1.2 m ケーブル 

オーディオ機器をどこでも好きな場所に置ける 
理想的なケーブル長になっています。 


すべてのちに快適にフィット 



このフィリップスイヤフォンは、 S サイズから 
L サイズまで、3サイズの交換可能イヤー 
キャップの中から選択できるため、あなたの耳 
にぴったりとフィットするものが必ずありま 
す。 

快適なハイブリッドイヤーキャップ 

インナーとアウターの両方に柔らかい素材を使 
用することで、長時間の使用でもさらに快適な 
装着感を維持できます。 

コー ドスライ ダー 

ミニコードスライダーにより、ケーブルの長さ 
を調節したり、デバイス本体に巻きつけてすっ 
きり収納できます。また、コードスライダーを 
イヤーピースの方にスライドさせると、収納時 
の絡まりを防ぐことができます。 

ゴム製ケーブルリリーフ 

へッドフォンとケーブルとの接続部分を柔らか 
いゴムで保護し、繰り返し曲げられることで生 
じる損傷を防いで、製品寿命を延ばします。 


高性能小型 スピーカー 



高性能小型スピーカーを搭載したフィリップス 
イヤフォン。耳にぴったりフィットし、重低音 
の効いた正確なサウンドを実現。理想的なサウ 
ンド体験をお楽しみいただけます。 


小型インイヤー 



小型で軽量のインイヤー設計で女性や子供など 
の小さい耳にもぴったりフィット、長時間の使 
用でも快適な装着感を維持します。 

クローズドタイプのデザイン 

周囲の音が完全に遮断される一方で、ヘッド 
フォンから流れるサウンドは密閉され、元の音 
質のまま保持されます。このヘッドフォンは、 
音楽やレコーデイングのライブセッションのモ 
ニタリングに最適です。 


仕様 


内箱 

• EAN : 8712581530181 

• Inner carton (L x W x H ): 30.8 x 11.5 x 6.5 cm 
-販売用パッケージ数： 6 

• 総重量： 0.3324 kg 
• 本体重量： 0.0636 kg 
• 風袋重量： 0.2688 kg 

外箱 

• EAN : 8712581530211 

• Outer carton (L x W x H ): 31.6 x 24.3 x 14.7 cm 
-販売用パッケージ数： 24 

• 総重量： 1.58 kg 
• 本体重量： 0.2544 kg 
• 風袋重量：1.3256 kg 

パッケージ寸法 

• EAN : 871258152376 3 
. パッケージ内製品数：1 

. パッケージ種類：ブリスターパック 
• 姻包サイズ （VV X H X D ): 5.2 x 17 x 3.5 cm 
• 総重量： 0.0 の kg 
• 本体重量： 0.0106 kg 
• 風袋重量： 0.0314 kg 

接続性 

-ケーブル接続：両側、丫字型 
• ケーブル長： 1.2 m 
• コネクター： 3.5 mm 
. コネクターの仕上げ：クロームメッキ 

サウンド 

• 周波数特性：10〜23 500 Hz 
• インピーダンス：16 0 
• 最大入力： 50 mW 
• 感度：102 dB 
-種類：ダイナミック 



発行日201 3-02-03 © 2013 Koninklijke Philips Electronics N . V . 

All rights reserved . 

バージョン： 3.0.10 仕様は、事前に通知することなく変更されること 

があります。商標は Koninklijke Philips Electronics 
N . V . または各所有者に帰属します。 

12 NC : 8670 000 59661 

EAN : 871258152376 3 www . philips.com 
















